JOZEF 


FEREN 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIUS 


przeżywszy lat 73, zmarł nagle, opatrzony św. Sakramentami, dnia 18 września 1990 roku. 
Kombatant, członek ZBoWiD, długoletni prac. Huty, 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 24 września 1990 roku 


o godz. 10.15 w kaplicy cmentarnej w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pograzeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUCZĘTA ORAZ RODZINA 


